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ANA R WE 1 UM, digitorum affe&io eft gug 
nec fimplicior , nec 'complicatior , cujufque nec 
| facilior nec operofior curatio. Difcriminum hujus- 
ce morbi ratio , à partium, quas afficit > ftra&turá, 
vfficio.& indole repetenda; id.circó de extremi- 
ratis; fuperioris anatome. ,. ad. Panaritiorum. cu- 


rationem Anean là , rationem reddere operz pretium. erit, 


Pass ARTT LUIMC, Grecis. agouxie , quod in extr emo di- 
ti firum efie, Hiosbus eft inflammatorius, tumore majori mino- 


a fefe exhibens. Pro.quadruplici bujus-cetumoris fede, quar 
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tnor paronichiarum fpecies aflignaverunt Chirurgie. protomagiftri. 


Prima cutem leviter obfidet cum tumore , rubore, tenfione ,. 
calore & dolore; fecunda , cutem imó & membranam adipofam 
occupat, iifdem fimptomatis , fed majoribus, dolore: præfertim- 
acutiori, flipata.- ; 


Sæprùs intendinum vaginis fitum habet Panaritium , vix ullo- 
eut plané nullo in extremo digiti concomite tumore : hujus-ce 
tertix fpeciei tanta mali favities , ut nifi efficaciora artis fuppedi- 
tentur auxilia, delirium , convulfiones accerfat , miferrimofque: 
tandem inter cruciatus animam eger exhalaturus fit.. 


Paoruxpriüs denique baud infrequenter fitum eft Panari- 
tium , in ipfo fcilicet phalange periofteo , velinter os & periof- 
teum fine tumore , rubore , aut vix ullo ; multüm dolet eger , re- 
mifiüs tamen quàm'in tertiá fpecie.- 


PAxuARITIORUM caufa proxima eadem eft ac alterius cu- 
jullibet inflàmmationis 5 itaque exoritur nunc ab externis , pun- 
gentibus precipué, nunc verd à diathefifluidorum acii & vitia. 
quodam ízpiüs inquinatà.. 


DiAcGNOsis ex prefatis deducenda. 


TznTrA fpecies periculofior eft aliis ratione fedis & fimpto- 
matum tum effentialium , tum adventitiorum : pus vaginam inter 
& tendinem ferpit , eorum fubftantiam vellicat, corrodit ; hinc 
omnia excandefcunt , fiuntque infammationes , abceffus , uti 
jn fexurå cubiti, infrà axillas , imó & gangrene. 


PHALANGAM non rato corrodit Panaritium quarte clafis; 
acerbiffimum excitat dolorem, graviffimaque, fi ad extrema venerit, 
accerfit mala. 


PARONICHIARUM prime & fecunda claffis haud ardua curatio; 
refolutione aut brevi levique fuppuratione facili negotio curan- 
tur : eas tamen , fecundam potiffimüm , fi congrua fat & cit 


; 
fon adhibita fuerit therapeia , tertiam in fpeciem degeneraffe obg 
fervatum eft. 


A remediis tum: internis tum externis , à fcalpello denique 
paronichiarum inftituenda curatio. 


PARONICHIJ cuticulam inter & cutem fedentis expedite 
Medicina : fi füb epidermide puris adfit colle&io educatür ; tanc 
veluti fponte fuâ non nunquam fanefcit, 


S 1 mb ungue humoris ftefim repeneris , & extollatur unguis 
ipfe, eádem quà fublevatur proportione , fubitó pro re natà vel 
fcindatur, vel fecetur , & juxtà praxim vulnus curetur. 


S1 profundiüs hereat malum , cutemque imó & menibranani 
adipofem afficiat , refolventium aut fuppurantium ope fanetur. 


$1 propé articulum & extrà vaginam aperiendus tumor adfit ; 
hunc , ad tendinis flexoris falutem , fcapello , non veró caufticis 
ut potè perniciofis, à latere aperiendum legitima docet praxis. - 


$1 celebrate operationi fuccedat hemorragia idoneà fiftatur 
compreffione. 


Pro variis que feviunt in tertià [pecie fimptomatis , diverfa 
medendi-ratio : hinc fi vividiffimus ægrum dolor exagitet , fr 
major adfit partis inflammatio , veng fectiones plus minüs-ve repe- 
tere cataplafmata anodina , emollientia fuper imponere non pros 
craftinabit fciens Chirurgus.- 


S1 mali non defle&at fævitiess: pe(fimis ægri rebus puris ex- 
pectaretur confe&io ; citò debelletur tumoris tendinis que vagine 
incifione, 


S 1 fuper mufculum quadratum reptans pingüedo in purem 


abierit , quàm citiflime aperiatur focus, 


Sı ob. puris fub aponevrofi palmari effufionem ; ufqué ad 
principium tendo graviter afficiatur , ipfum-ve ligamentum annus 


4 
fare vitiatum fuerit, ad compefcenda qua ex inde fobolefcuntaccis 
dentia, utriufque fe&io nonnunquam ineluctabilis. 

A fauciati aut detedti tendinis curationem , ab un&uofis dis 
ligenter abftinendum , fed ad bálíamica recurrendum. 


- S 1. in periofteo fedem fixerir. ichor , incifio in os ufque inf- 
ütuenda : fi veró carie corrofa phalanga reperiatur, hanc, præ- 
.pofterà opitulandi follicitudine , ferro non amputet Chirurgus 3 
nature etenim. beneficio , medicaminumque. ad exfoliationem 
idoneorum energià curationis opus abfolvi finé ullà fei& defor- 


mitate haud raró obfervavimus. 


CETERUM, juxtà praxim deligetur.yulnus congruáque obe 
firmetur fafciatione, 


Has pofitiones, Deo JUVANTE , & prefide M: PETRO 
GENTILI, Artium in almá Univerfitate Parifienfi, & 
Chirurgie Magiftro, nec non Scholarum præpofito s 
gueri conabitur P ET Ru s FABER E, Avenionenfis , Arrun 


Jogo 


Liberalium Magifter. 
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